ANTONI KRZYZANOWSKI 


przeżywszy lat 84, po ciężkiej chorobie; opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 2 października 1901 roku. 


ieee SS a ZZ DEE EMEA 
W smutku pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na 


obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w piątek dnia 4 b. m. o godzinie 3 popołudniu z krypty 
kościoła XX. Pijarów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w sobotę dnia 5 b. m. o godzinie 10 rano w kościele św. Mikołaja. 


Zakład pogrzebowy Fr. Nowinskiego w Krakowie, ul. Kopernika 8. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


